ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 30 JUIN 1968 3°% Circonscription : COLOMBES — BOIS-COLOMBES 


UNION POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE 


HABITANTS DE COLOMBES 
ET DE BOIS-COLOMBES, 


Le 23 Juin 1968 
Avec 24.510 voix (49,4 %) 


vous m avez placé en tête de tous les candidats. 
Il m'a manqué 404 voix pour que je sois élu au 1% tour. 


Le candidat apolitique de Technique et Démocratie a 
obtenu 2.610 voix (5,2 %). Il ne peut se maintenir au second tour. 


Face aux 22.706 voix du Parti Communiste, du P.S.U. 
et de ia F.G.D.S., la victoire ne peut être obtenue que si vous 
confirmez votre vote dimanche prochain. 


Vive la Circonscription de COLOMBES — 
BOIS-COLOMBES, 


Vive la FRANCE, 
Vive la REPUBLIQUE, Le 30 juin 1968 


POUR LA STABILITÉ 
LES RÉFORMES DANS L'ORDRE 
LA LiBERTÉ DU TRAVAIL 
LA PAIX 


Pour un Gouvernement de large Union 


Vous voterez 


Emile TRICON | 


Louis CHAUVIGNON 


Commerçant 


Ancien Conseiller Municipal de Colombes 


VOTER EST UN DEVOIR 
668. nur. Mamie mors corounes S'ABSTENIR serait faire le jeu du Communisme 





2 li im be mn 0 IR à le mms ut in ms. liilss S ER . 





